T 
Karolina Wiktorczyk 


żona konduktora koleı pöln., 


przeżywszy lat 23, po długiej a dolegliwej chorobie opatrzona św. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 2 Czerwca (885 roku. 


$f. Se ES >= 


W smutku pogrążony mąż z córką, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na pogrzeb. 
który się odbędzie we Czwartek dnia 4 Czerwca o godz. 4 popołudniu z Zakładu Klinicznego, 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Z drukarni Związkowej w Krakowie ulica św. Jana Nr. 13. 


